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CHANDIGARH , FRIDAY, DECEMBER 28, 2018 (PAUSA 7, 1940 SAKA) 


GOVERNMENT OF PUNJAB 


DEPARTMENT OF WATER RESOURCES 

(WORKS BRANCH ) 
NOTIFICATION 


The 28th December, 2018 
No.15/6 /2016 -IW (2 )/ 1382750 /1. -It is hereby Notified under rule 63 of Rules framed under the 
Northern India Canal and Drainage Act, 1873 ( Act VIII of 1873 ) that the Bist Doab Canal will remain closed 
from 15 /12/ 2018 to 31/03/2019 (both days inclusive) for 106 days for the completion of remaining works of 
lining from RD 0 - 141000 and for concrete lining of distributires/minors under project "Rehabilitation of Concrete 
Lining of Bist Doab Canal System ." 


Chandigarh 
The 26th December, 2018 


SARVJIT SINGH IAS 
Principal Secretary to Govt. Punjab , 
Department of Water Resources. 


1674 /12 - 2018/ Pb . Govt . Press , S.A . S. Nagar 


(14291 ) 


14292 


PUNJAB GOVT. GAZ . ( EXTRA), DECEMBER 28, 2018 ( PAUSA 7, 1940 SAKA) 


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 


ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ 
( ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਖਾ) 

ਅਧਿਸੂਚਨਾ 

ਮਿਤੀ 28 ਦਸੰਬਰ, 2018 
ਨੰ:15 /6/ 2016 - ਸਿੰਕਾ ( 2) /1382750/1 .- ਨਾਰਦਨ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨਾਲ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਐਕਟ 1873 ( ਐਕਟ 8 
ਆਫ 1873) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਰੁਲਾਂ ਦੇ ਰੁਲ 63 ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ 
ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸਨ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਮੇਨ ਕੈਨਾਲ ਦੀ 
ਬੁਰਜੀ 0 - 141000 ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ - ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ / ਮਾਈਨਰਾਂ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ 
ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਿਤੀ 15 /12/2018 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31 /3 /2019 ਤੱਕ 
106 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਮਿਤੀ 26 ਦਸੰਬਰ, 2018 


ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ . ਏ . ਐਸ 
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 
| ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ॥ 
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